X. JAN SWIERCZEWSKI 


były profesor Matematyki,- Adjunkt Obserwatoryum Astronomicznego, 
następnie Jako ksiądz- WiFaryusz, Prokurator i Zakrystyan kościola N. P. Maryi, 


przeżywszy lat 40, opatrzony SS, Sakramentami, po dlugiéj chorobie, w d. 21 Grudnia 1871 r. 
zszedł z tego świata. 


Rodzice i Krewni zmarłego zapraszają Szan. Duchowieństwo, Przyjaciół i pobożną Publiczność na wyprowa- 
dzenie zwłok z Wikarówki kościoła N, P. Maryi do tegoż kościoła w Sobotę d. 23 b. m. o godzinie 9 rano, 
a następnie na miejsce wiecznego spoczynku. 


W Drukarni „CZASU* w Krakowie. 


